ANDRZEJ 


UŻALHUR 


MGR FIZYKI 
NASZ NAJUKOCHAŃSZY SYN 


zmarł nagle w dniu 6 sierpnia 1978 r. w wieku 25 łat 


w Braszowie — Rumunia 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE i pogrzeb odbędzie się 
na cmentarzu Rakowickim w środę 16 sierpnia br. 
o godzinie 12.00. 


MSZA ŚWIĘTA w intencji Zmarłego odprawiona 
zostanie w kościele św. Marka dnia 15 bm. o godz. 18. 


Z głębokim bólem zawiadamiają 


RODZICE. 
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